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取扱説明書 


このた:びは、お買い上げまことにあり 
がとうございます。 

ご使用になる前に、この取扱説明書を 
最後までお読みください。 

お読みになった後は、お使いになる方 
がいつでも見られるところに必ず保管 
して < ださい。 


点検、修购どを依親されるときなどのために記入しておくと便利です。 
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お願い 

ペットボトル（容置500 mL 専用）を水タン 
クのかわりに使用する場合は、ベットボトル 
の中をよく水洗いし、必ず水道水を入れて 
使用して ください。（ぺッ トポトルに入った 
市販のミネラルウオーターやアルカリイオ 
ン水などをそのまま使用しなし、でく ださい。） 
水タンクを使用するときも同様に水道水を 
入れて使用して ください。 （使えない水—3 
ベージ参照） 


〈保証書つき〉 



















安全 J: のこ、、注意 


こ*使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。 


※お使いになる人や他の人々への危軎や損寄を未然に防止するために必ずお守りください。 
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさなしヽでください。 

崁お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 


注意事項は、誤った使いかたで生じる危害 
や損害の程度を、以下の表示で区分してい 
ます。 




△警告 


0 


交流100 V以外では使用 
しない。 

火災♦感電の原因。 

定格 15A 以上のコンセント 




0 


他の器具と併用すると分岐コン 
セント部が異常発熱して発火す 
るおそれ。 

電源コードは傷んだまま使 
用しない。 

(傷つける♦無理に曲げる•引つ 
ばる•ねじる • たばねる • 高温部 
に近づける • 重いものを載せる • 
挟み込む•加工するなど） 

電源コードが破損し、火災♦感電 
の原因。 


0 電源コードや差し込みブラ 
グが傷んだり、コンセントの 
差し込みがゆるいときは使 
用しない。 

感電*シヨート発火の原因。 

0 子供だけで使わせたり、幼 
児の手の届くところで使わ 
ない0 


転倒させるとお湯が出てやけど 
をしたりするおそれがあるので 
充分注意すること。 



△警告 


⑧黯織誌? たり、 

やけどの原因。 


0 通気孔、マイナスイオン発生 
□やすぎ間にビン、針金など 
金属物（異物）を入れない。 
感電や異常動作してけがをする 


おそれ。 




0 


不安定な場所や 
本体を傾けて置かない。 
転倒すると熱湯がこぼれ、やけ 
どの原因。また安全装置の誤作 
動の原因。毛あしの長いカーべッ 
卜などの上には圃かないように 
すること。 




⑯溫ぼ I 、水を 


ショート•感電の 
おそれ。 


at お手入れの際は必ず差し込 
みプラグをコンセントか5抜 
く。また、ぬれた手で抜き差 
ししない。 

感電やけがをするおそれ。 
改造はしない 0 

W 修理技術者以外の人は分解 
したり、修理をしない。 

火災•感電•けがの原因。 

修理はお買い上げの販売店、ま 
たは「連絡先』に記載のタイガー 
お客様ご相談窓口までご相談く 
ださい。 




^使用時以外は差し込みブラ 
グをコンセントから抜く。 

けがややけど、絶縁劣化による 
感電•漏電火災の原因。 

〇 差し込みプラグ e 抜くときは、 
電源コードを持たずに 
必ず差し込みプラグを持つ 
て引ぎ抜<。 

感電やショートして発火するおそ 
れ〇 


△注意 

1プラ你 


使用中や使用直後に本体の 
移動、持ち運びはしない。 

熱湯がこぼれ、やけどの原因。 
運転停止の原因。 


G =1® は 


高温部に触れ、やけどの原因。 








aiuv 


⑩熱に弱い物の上では使用しない。 

テーブルなどが変色、変形するおそれ。 



籲水タンク（またはペットポトル）に 
水道水以外の水を入れない。 

籲浄水器の水、アルカリイオン水、ミネ 
ラルウォーター、井戸水、汚れた水 
など 

水道水（飲料用）は、抗菌処理がさ 
れているが、その他の水は抗菌作用 
がないため、カビや雑菌が発生しや 
すい原因。 

籲温水（40で以上）、ジュースなどの 
飲料水、化学薬品、芳香剤、洗剤を 
入れた水など 
本体が変形し故障の原因0 


をフキ:^でふさガ％い0 


籲スタンドは本体に対して90°の角 
度まで回転させて設臛する。 

正しい位置にスタンドをセツトしない 
と本体が転倒してお湯が出てやけど 
をするおそれ。 


•片手で持ち運びしない。水タンク 
(またはべットポトル）を持って持 
ち運びしない。また、水タンク（ま 
たはべットポトル）を取りつけた 
ままの本体の移動、持ち運びはし 
ない0 

本体は両手を使って水平に持ち運ぶこ 
と。水やお湯もれによる故障の原因。 
運転停止の原因。 


參使用後、蒸発皿に残った水を捨て 
るときは、差し込みプラグをコン 
セントから抜き、本体が冷めてか 
ら行う。 

やけどのおそれ。 


•蒸発皿のお手入れに洗剤は使用 
しない。 

とくに、塩素系、酸性タイプの洗剤は 
有害ガスが発生し、健康を害するおそ 
れ。また、故障の原因。 


故障の原因。 



>通気孔をふさいで使用しない t 

故障の原因。 


•丸洗いはしない。 
本体を丸洗いし 
たり、本体内部に 
水を入れたりし 
ない。 シヨ ート • 
感電のおそれ。 



末永くご使用いただくために、必ずお守りください。 


•直射日光のあたるところや、暖 
房器具の近くで使用しない。 

水タンク（またはペットポトル）内の 
空気が膨張し、本体から熱湯があふ 
れるおそれ。また、ブラスチック部 
分の変形•変質の原因。_ 

•壁や家具 • 天井などに直接蒸気 
をあてない。 

壁、家具、天井やカーテンにシミが 
ついたり変形の原因。 





翁クリーニングフイルターはこま 

めに手入れする。 

蒸発皿の汚れが取 丨 
れにくくなり故障の H 
原因。また汚れや 
破損がひどくなつた ^0^. 
とき I お雜 r ること0 グい 


•蒸気孔本体、クリーニングフィ 
ルター、水路カバーをはずした 
まま使用しない。 

蒸発皿に水あかなどがたまり、故障 
の原因。^ 


•テレビ•ラジオ•コードレス電話•エ 
アコンなどから1 ml 通して圈く。 
テレビ画面のチラツキや、雑音が入 
_るなど電波障害の原因。_ 

•差し込みプラグにほこりが付潛 
している場合は、よくふきとる。 

火災の原因0 _ 

參加湿しすぎない。 

長時間連続で 
加湿すると結 , 

露などで室内 , 

をぬらしたり故一 
障の原因。 


a J 


pi 



•水タンク（またはべットポトル） 
の水は毎日新しい水道水と交 
換する。また本体内部は遇2回 
程度定期的にお手入れする。 
汚れや水あかで性能が低下したり、 
悪臭がするおそれがあるので、こま 
めにお手入れすること。 


•凍結に注意。 

獅しないとき财タンク(またはべッ 
トポトル）と本体から水をぬくこと。 
凍結したまま使用すると故障の原因。 


•携帯時以外は本体をさかさに 
しない。 

底部が水にぬれていると、底部から 
水が入り、故障の原因。 


説明 マークに ついて—— 

本文中に記載されている説明 
マークは、下記の意味があり 
ます。 

幾快適な加湿をするための 
ポイントと、商品を末永く 
お使いいただくためのお 
QiD 願いを記載しています。 
















>水タンク 

水タンクのかわりにべットポトル（容量500 mL 
專用)を使用することちでぎます。 （7 ベー S ^) 

M ? 用キャップ 

水タンクおよびペットポトルと兼用の部品です。 
どちらの壤合にち必ず取りつけてください。 

>通«ランプ(赤） 

通®中は点灯します。 

M ON/OFF 1 キ_ 

電源を ON 、 OFF するときに使います。 

>給水/上限水位ランプ(綠） 

水タンク（またはぺットボトル）の水がなくなる 
と点灯します。また安全のため蒸発皿の水位が 
上がりすぎた場合、給水/上限水位ランプが点 
灯して運転が停止することがあります。その場合、 
—财 mwo 摘 Jtrr 、 水タンク(統はぺッ 
トボトル）をセツトし直してください。 


晒コード 


亂込みプラグ^/ \ 
(コン セントに楚し込む） 

>マイナスイオン発生口 

森林や高原など、自然界に應 B なマイナスイオン。 
このマイナスイオンを«気方式で大 j ■に発生さ 
せることで、ブラスイオンを中和させて空気を 
漸匕します0 

運転時は加湿をしながら、マイナスイオンを発 
生させてお部屋を U フレッシュします。 


[本体後面| 



※注意シールには安全に M する鱷要な内容を 
記載していますので、はがさないでください。 



専用ポーチ （1 枚） 

本体を携帯する時に収納できます。 









水タンクのかわりにぺツトボトル（饔屋500 mill 用）が使用できます 


專用キャップを必ず 
取りつけてください。 


•べッ t ポトルは杂ず ^50 pm しの专のを使里レ 
てください。また水置がよく見えるよ3無色透明 
のものをおすすめします。 

•市販のぺットポトルには、付属の専用キャップを 
取りつけることができないものがありますので、 
必ず確認をして取りつけ5れるものを使用してく 
ださい0また逆さにして水ちれのないことを、充 
分確認してください。 

•ベットボトルの飲料をそのまま使用しないで、中 
をよく水洗いして必ず水遒水を入れてください。 

•アルミ製のボトルや变形したぺットボトルは使用 
しないでください。 


籲ク U — ニングフィルター、体の取りつけかた 

蒸発腦こクリーニングフイルターをセツトして、蒸気孔本体を取りつけてください。 


►クリーニングフイ ルター には白い粉（水 
道水のミネラル分)や水あかなどを_ 
させて、蒸発皿に付着する汚れを少なく 
する働きがあります。 

クリーニングフィルターのない状態や、 
お手入れをしないで使用すると、蒸発 
皿の汚れが取れにくくなり故薄の原因に 
なります。 



讎の使いか R : 
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•スタンドの使いか ft : 

投靈するときは必ずスタンドをまわして本体 1 C 対して 9 CT の位臞で止めて股鼸してください。 
専用ボーチなど IC 1 KW するときは本体と平行の位■に回転させてください。 



•奪用ポーチへの取納のしかた 
本品を携带 T るときは専用ポーチ IC 10 明して携帯してください 〇 




馨^?全^き@解品を^)ずに携敷てください。 

とってポリ袋などに入れ 


てから専用ポーチに収納してください。 


















加湿のしかた 


水タンクに水道水を入れる。 

(水タンクのかわりにべットポトル(容置500 mL 専用)も使用できます J 







水は水タンク（またはべットポトル〉の半分以上から满水ま 
での M に入れてください。 


參水を入れたあと、専用キャップをしっかりと閉め、 
水がもれなし、ことを確 E してください。 

•ベットポトルを水タンクのかわりに使用するときは 
必ず替置 50QmL のものを使用してください。それ 
よりも容置の多いものや少ないペットポトルを使う 
と本体やべットボトルが転倒し、お瀑や水が流出し 
ますので使用しないでください。また使用前に入っ 
ていた飲料が混入しないよう、ぺットポトルはよく 
水洗いしてか3使用してください。 



ベット 
ボトルに 
ついていた 
キヤツプは 


専用 

キヤツ为 
使用する 


>ベットボトルのキャップをは 
ずし、本品の再用キャップを 
使用します a 


水タンク（またはベットボトル）を本体にセットする。 


離;を卜 




，かどに丸みのある方を 
外側にして取りつける 


はめ込み位 ■ 





•水タンクを取りつけるときは必ず上図の方向できっちりと収まるように取りつけてくださ 
い。逆に取りつけるなど本体に正しくセットされていないと加湿できない、カラだき、ま 
たは水もれのおそれがあ D ます。 

#本体の移動、持ち連びをする時は水タンク（またはベットポトル）を取りはずして行ってく 
ださい。水やお灞ちれ、運転停止のおそれがあります。 


差し込みプラグをコンセントに差し込む。 
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加湿のしかた 



& N /0 FFj キーを 押す。 




#はじめてお使いになるときに、煙が出たり、におい 
がすることがありますが、故障ではありません。ま 
た描脂などのにおいがすることもありますが、ご 
使用とともに少なくなります。 

•部屋の通度•湿度によっては蒸気が見えにくい場 
合があります。 

春水タンク（またはべットポトル）をセツトした直後、 


通電ランプが点灯し、約2分後に加湿が關始 
されます。（水溫、室溫 2CTC の場合） 
※マイナスイオンも発生します。マイナスイオ 
ンは見えません。 


1QN/OFFI キ•"•を押すと、給水/水位ランプが 
点灯することがありますが、しばらくして水タンクの 
水が蒸発 DD を满たすと、給水/水位ランプが消 
无、運転を始めます 


水タンク（またはべットポトル）の水が少なくなつた場合… 


水タンク（またはベットボトル）の水が少なく 
なると、ヒーターへの通霉が自動的に止まり、 
給水/上限水位ランプが点灯します。 




•親けて使用する場合は、いったん爾源 
棚り、本助玲めて*' 

た水を捨てその後水タンク（またはぺッ 
トボトル）に水を補給してお使いくだ 
さい 0 

(本体内部の水の捨て方411ページ 
の r4 .使い終わった SJ の4項を参照） 


4 使い終わったら 

— 


1 [0 N /0 FF 1 キーを 押す。 


通*ランプが消灯します。 


2 差し込みプラグをコンセントか 
5抜く 0 


3 本体が冷めた後、水タンク（ま 
たはべットポトル)、 
クリーニングフイルター、水路 
カ パーを はずす。 
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:使い終わったら 


下図の要領で、本体内部に残った水を捨てる。 



I 


♦水を捨てるときは、必ず本体の「排水方向」の 
刻印の位置より捨ててください。 

_通った方向か5水を格てると、お潘が手にかか〇 
てやけどをしたり、故薄の原因になります。 

離水タンク（またはぺットポトル〉、蒸発皿、本体 
内部に残った水は放覼しないでください。変 
色やにおいの原因になります。 

響べットボトルを使用した場合で使わなくなっ 
たべットボトルを捨てるときは、リサイクルで 
きるように格ててください。また捨てるときに 




よう充分ご注意ください。 


つ お手入れのしかた _ 

拿私[こっけたり、水をかけたりしないでください。ショート•想®のおそれがあります。 

_本体の丸洗いにしないでください。本体内部が入り、故限の原因になります。 

•お手入れするときは、莲し込みプラグをはずし、本体が冷めて本体内部の水を格ててから行って 
■ くださぃ。 

籲洗剤、シンナー、クレンザー、金属たわし、ぞ3きん、ナイ□ンたわし、灞白剤などは使わな 
いでください 〇 

籲食器洗し碑纽 l «8 s 食器乾燥器に入れて粉桑させないで < ださい。密^の原因になります。 

着お手入れ後は各部品を必ずもとの位圃こ取りっけてください。正しく取りっけられていないと故 
障の翻になります0 

常に清潔に保ち、性能低下、腰興を防止するために 
こまめにお手入れすること*おすすめします。 

水タンク(ま fo はべットポトル)の水は毎日新ししと！^してください。本体内部に残った水日捨 
rr ください0政本はに辟入れしてください 〇 



』(タンク（またはペットポトル)のお手入れ^クリーニングフイルターのお手入れ J 


こまめにお手入れして充分にすす^いをしてくだ 遇2回程度、水道水で手もみ洗いしてください。 

さい0 


ぼ. t 蒸•薄用キャップ•水路カバー©お手入れ 


月2回程度、スポンジで洗い、かわいた布でふいて 
ください 0 

馨水路力/て一のはずしかた • 取りつけかた 


はずすときは、上あ i：fr ください。 

取りつけるときは' 水路カノ ツメを本体のミゾ 1 C 


はめ込んでください。 
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お手又れのしかた 




P 


本体©お手入れ 


•遇2回程度よくしぼつたふきんで汚れをふき取つ 
てください。 

籲蒸発皿のお手入れ時に、本体の流し洗いはしな 
いでください。 

•クレンザーやたわし類を使わないでください〇 
蒸発皿のフッ素加工面が傷み、汚れが落ちにく 
くなります。 

•蒸発皿にフッ索加工をしていても授期間お手 
入れしないと、汚れがこびりついて落ちにくくな 
りますので、こまめにお手入れしてください。 


摄期問な S ないときは 


よくしぼったふきんで汚れ在ふき取ってください。 お手入れ後、各部についた水を乾いた布でふき、日 

水路は水路カパーをはずしてか5、割りばしなどに 除で自然 k « i してください。 

布をまきつけて汚れをふきとってください。 （特に本体内部、クリーニングフィルターは充分に） 

クリーニングフィルターは本体より取りはずしてく 
ださい。 

保管するときは、ボリ袋などで密封し、湿気の少な 
いところで保管して < ださい0 


細ボーチ 


汚れた播合は手洗いをしてください。 



_湿ったまま保管しないでください 0 ヵビ 
の発生する原因になります。 

鲁数日間使用しないときは、水タンクほた 
はベットボトル)、蒸発皿' 本体内部に残っ 
た水を捨てておいてください。 




消耗部品の取り替えについて 


クリーニングフイルターは消耗部品です。ご使用にともない、傷んできます。汚れや破撗がひどくなつたと 
きは_してください。_するときは不燃物ゴ S として捨ててください。 


クリーニングフィルターは、お求めのタイガー製品販売店またはタイガー 
お客様ご相賧怒口（連結先-'14ページ#照）で、部品番号: 
ASM 1000とご指定の上お問い合せください。 



樹脂成形品について 

※熱や蒸気に触れる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります 。 rmwffci 
に記載のタイガーお客様ご相談窓口またはお黄し、上げの販売店にこ•相談ください。 










7 故燁かな?と思ったら _ 

は、麵ですか刪こし 

お興い上げの販売店にご相胶ください。 狂い“ 7 C しい。 


こんなときは 

ここを見て 

こラ処理して < ださい 

鳎ベ-ジ 

霉®を row 」 にしてち 
運転しない 

修差し込みプラグがはずれていま 
せんか。 

差し込みプラグをコンセントに確 
実に莲し込んでください0 

9 

蒸気が出ない 

•水タンク（またはベットボトル） 
がカラになっていませんか0 

水タンク（またはベットボトル）に 
水を半分以上入れてください0 

9 

水が入っているのに 
給水/顶水位ランプが 
如する 

•水タンクほたはべットポトル） 
を取りつけたまま、本体を移勦、 
持ち運びしていませんか。 

本体内部の水を捨て、水タンク（ま 
たはべットポトル）をセツトし面し 
て < ださい0 

2.3.6.9 

•水路カバ-"がセットされてい 
ますか。 

本体内部の水を捨て、水路カバー 
をセットしてください 0 

5*6*9 

•睡房器具の近くで使用してい 
ませんか。 

本体内部の水を格て、暖房器興から 
離れた位護に本体を画いて<ださ 
い 0 

4-6 

鲁不安定な壩所ゃ本体を傾けて 
園いていませんか。 

本体内部の水を捨て、水平な壤所 
に本俯亂、てください。 

2*6 

マイナスイオンが 
出ない、見えない 

•通®ランプは点灯しています 
か。 

マイナスイオンは見えません。 

通電ランプが点灯しているときはマ 
ィナスィオンが趟しています。 

10 

水ちれする 

鲁専用キャップを、しっかり閉め 
ていますか。 

専用キャップを、しっかり閉めて水 
タンク（またはべットボトル）を本 
体に正しく取りつけてください。 

9 

着水タンク（またはべットボトル） 
を取りつけたまま本体を移動、 
持ち運びしていませんか。 

必ず水タンクほたはペットボトル） 
を取りはずして、本体の移動、持ち 
運びを行ってください。 

3,9 

蒸発皿、本体内部に 
異物がたまる 

•クリーニングフィルターを蒸発 
皿にセツトしていますか。 

必ずクリーニングフィルターを觀 
皿にセツトして使用してください。 

7 

•蒸発皿、本体内部を定期的に 
お手入れしていますか。 

蒸発皿、本体内部はこまめにお手 
入れしてください。 

1 M 2 


※樹脂成形品の一部に線状および波状の箇所が見える場合がありますが、これはウェルドラインおよび 
フ a —マーク（樹脂成形時に発生する線状および波状の路)で、ご使用上の品質に支除はありません。 


仕様 


電ぃ ' ハ :::::.: V ::■■::：:々:パ '源 

100V 50-60HZ 

消 費 爾 力 

75W 

加 通 能 力(約) 

80mL/h 

水タンク ほた&吻トボトル) 81( 約） 

500 mL 

連總捆湿時間〈籲畏> (約） 

6時間(水量•满水温、室温 々 cm 、 電圧 •交流1 oov ) 

マイナスイオン屋(約）目安※ 

laooofls/cnf 

サイズ（約）幅 X 奥行 X 离さ 

21 X5.8X15.5cm (スタンド段置時の奥行: 8cm) 

霣麗(約）（電源コードを含む） 

530g 


•適用床面積（目安）:木獅室1 .8 m \ ブレ八: T 洋室 3 mM 使用状況、環境により異なります。） 
※マイナスイオン置について 

. 6璺にて、本体より 50 cm 前方での数镰です。（当社拭联 S 、 室温20*0、相対湿度60%にて当社イオ 
ン满定器による測定値^果） 

• マイナスイオン置は使用環塊(室温、湿度、空気の汚れなど）により異なります。 


13 


14 


























